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Sheet 1 


FS-A1WX パーツリスト PARTS LIST 2014.08 .05 Rev.02 

※ロットによって実装されている ROM やトランジスタは型番が異なることがある。 


部品番号 

Parts No. 

咅 P ロロ名 

Parts name 

定格、値、表示値 

Value,Range.Electrical characteristics,etc. 

J1 

JUMPER 

ICE MODE 

J2 

JUMPER 

MPSL1_Low 

(J3) 

JUMPER 

NC(MPSL1_High) 

J4 

JUMPER 

KANA TYPE SEL 

J7 

JUMPER 

NTSC/PAL SEL1 

J8 

JUMPER 

NTSC/PAL SEL2 

JA(a) 

JUMPER 

FRONT PANEL INDICATOR PWB JAMPER PAD 

JA(b) 

JUMPER 

FRONT PANEL RENSHA/SOFT SW PWB JAMPER PAD 




LC1 

EMI FILTER 


LC2 

EMI FILTER 


LC3 

EMI FILTER 


LC4 

EMI FILTER 


(LC5) 

EMI FILTER 

NC 

(LC6) 

EMI FILTER 

NC 

(LC7) 

EMI FILTER 

NC 

(LC8) 

EMI FILTER 

NC 

(LC9) 

EMI FILTER 

NC 

(LC10) 

EMI FILTER 

NC 

(LC11) 

EMI FILTER 

NC 

(LC12) 

EMI FILTER 

NC 

(LC13) 

EMI FILTER 

NC 

(LC14) 

EMI FILTER 

NC 

(LC15) 

EMI FILTER 

NC 

(LC16) 

EMI FILTER 

471 

(LC17) 

EMI FILTER 

NC 

(LC18) 

EMI FILTER 

NC 

(LC19) 

EMI FILTER 

NC 

(LC20) 

EMI FILTER 

NC 

(LC21) 

EMI FILTER 

NC 

(LC22) 

EMI FILTER 

NC 

(LC23) 

EMI FILTER 

NC 

(LC24) 

EMI FILTER 

NC 

(LC25) 

EMI FILTER 

NC 

(LC26) 

EMI FILTER 

NC 

(LC27) 

EMI FILTER 

NC 

(LC28) 

EMI FILTER 

NC 

(LC29) 

EMI FILTER 

NC 

(LC30) 

EMI FILTER 

NC 

(LC31) 

EMI FILTER 

NC 

(LC32) 

EMI FILTER 

NC 

(LC33) 

EMI FILTER 

NC 

(LC34) 

EMI FILTER 

NC 

(LC35) 

EMI FILTER 

NC 

(LC36) 

EMI FILTER 

NC 

(LC37) 

EMI FILTER 

NC 

(LC38) 

EMI FILTER 

NC 

(LC39) 

EMI FILTER 

NC 

(LC40) 

EMI FILTER 

NC 

(LC41) 

EMI FILTER 

NC 

(LC42) 

EMI FILTER 

NC 

(LC43) 

EMI FILTER 

NC 

(LC44) 

EMI FILTER 

NC 

(LC45) 

EMI FILTER 

NC 

(LC46) 

EMI FILTER 

NC 

(LC47) 

EMI FILTER 

NC 

(LC48) 

EMI FILTER 

NC 

LC49 

EMI FILTER 





LI 

INDUCTOR 

?uH 

L3 

INDUCTOR 

380uH 

L4 

INDUCTOR 

380uH 

し 5 

INDUCTOR 

?uH 

し 6 

INDUCTOR 

?uH 

し 8 

INDUCTOR 

22uH 




Cl 

CAPACITOR 

O.luF 

C2 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

(C3) 

CAPACITOR 

NC 

C4 

CAPACITOR 

O.luF 

C5 

CAPACITOR 

27pF 

C6 

CAPACITOR 

27pF 

C7 

CAPACITOR 

O.luF 

C8 

CAPACITOR 

O.luF 

C9 

CAPACITOR 

O.luF 

CIO 

CAPACITOR 

0.015 uF 

C11 

CAPACITOR 

0.015 uF 

C12 

CAPACITOR 

1uF,50V,85 o c 

C13 

CAPACITOR 

22uF,50V,85°c 

C14 

CAPACITOR 

10uF,50V,85°c 

C15 

CAPACITOR 

56pF 

C16 

CAPACITOR 

7pF 

C17 

CAPACITOR 

56pF 
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C18 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C19 

CAPACITOR 

0.022 uF 

C20 

CAPACITOR 

22uF,50V,85°c 

C21 

CAPACITOR 

O.luF 

C22 

CAPACITOR 

470pF 

(C23) 

CAPACITOR 

NC 

C24 

CAPACITOR 

O.luF 

C25 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C26 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C27 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C28 

CAPACITOR 

1uF,50V,85°c 

C29 

CAPACITOR 

O.luF 

C30 

CAPACITOR 

O.luF 

C31 

CAPACITOR 

O.luF 

C32 

CAPACITOR 

O.luF 

(C33) 

CAPACITOR 

NC 

C34 

CAPACITOR 

3300 uF,25V,85°c 

C35 

CAPACITOR 

470uF,35V,85°c 

C36 

CAPACITOR 

470uF,35V,85°c 

C37 

CAPACITOR 

O.luF 

C38 

CAPACITOR 

O.OOluF 

C39 

CAPACITOR 

O.OluF 

(C40) 

CAPACITOR 

NC 

C41 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C42 

CAPACITOR 

2.2uF,50V,85°c 

C43 

CAPACITOR 

2.2uF,50V,85°c 

C44 

CAPACITOR 

O.luF 

C45 

CAPACITOR 

2.2uF,50V,85°c 

C46 

CAPACITOR 

2.2uF,50V,85°c 

C47 

CAPACITOR 

0.047 uF 

C48 

CAPACITOR 

100 pF 

C49 

CAPACITOR 

lOOpF 

C50 

CAPACITOR 

100 pF 

C51 

CAPACITOR 

lOOpF 

C52 

CAPACITOR 

100uF,6.3V,85°c 

C53 

CAPACITOR 

3300 uF ， 10V 105°c 

C54 

CAPACITOR 

O.luF 

C55 

CAPACITOR 

1uF,50V,85°c 

C56 

CAPACITOR 

O.luF 

C57 

CAPACITOR 

3300 uF ， 25V,85°c 

C58 

CAPACITOR 

1000 uF,6.3V,85°c 

C59 

CAPACITOR 

330pF 

C60 

CAPACITOR 

47pF 

C61 

CAPACITOR 

O.luF 

C62 

CAPACITOR 

O.luF 

C63 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C64 

CAPACITOR 

1uF,50V,85°c 

C65 

CAPACITOR 

O.luF 

C66 

CAPACITOR 

47pF 

C67 

CAPACITOR 

O.OOluF 

C68 

CAPACITOR 

O.luF 

(C69) 

CAPACITOR 

NC 

C70 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C71 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C72 

CAPACITOR 

O.luF 

C73 

CAPACITOR 

33pF 

C74 

CAPACITOR 

O.luF 

C75 

CAPACITOR 

O.luF 

C76 

CAPACITOR 

O.luF 

C77 

CAPACITOR 

O.luF 

C78 

CAPACITOR 

lOpF 

(C79) 

CAPACITOR 

NC 

(C80) 

CAPACITOR 

NC 

(C81) 

CAPACITOR 

NC 

(C82) 

CAPACITOR 

NC 

C83 

CAPACITOR 

O.luF 

C84 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C85 

CAPACITOR 

2.2uF,50V,85°c 

C86 

CAPACITOR 

O.luF 

C87 

CAPACITOR 

lOOpF 

(C88) 

CAPACITOR 

NC 

C89 

CAPACITOR 

O.luF 

C90 

CAPACITOR 

O.luF 

(C91) 

CAPACITOR 

NC 

C92 

CAPACITOR 

O.luF 

C93 

CAPACITOR 

O.luF 

C94 

CAPACITOR 

O.luF 

(C95) 

CAPACITOR 

NC 

C96 

CAPACITOR 

7pF 

C97 

CAPACITOR 

7pF 

C99 

CAPACITOR 

O.luF 

C98 

CAPACITOR 

470uF,6.3V,85°c 

C100 

CAPACITOR 

O.luF 

C101 

CAPACITOR 

O.luF 

Cl02 

CAPACITOR 

O.luF 

C103 

CAPACITOR 

O.luF 

Cl04 

CAPACITOR 

O.luF 

C105 

CAPACITOR 

O.luF 

C106 

CAPACITOR 

O.luF 

C107 

CAPACITOR 

O.luF 
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C108 

CAPACITOR 

270pF 

(Cl09) 

CAPACITOR 

NC 

C110 

CAPACITOR 

7pF 




CN1 

CONNECTOR 

POWERJN 

CN2 

CONNECTOR 

SLOT1 

CN3 

CONNECTOR 

SLOT2 

CN4 

CONNECTOR 

PRINTER PORT 

CN5 

CONNECTOR 

RCA A/V OUT 

CN6 

CONNECTOR 

RGB-DIN-8 

CN7 

CONNECTOR 

CMT-DIN-8 

CN8 

CONNECTOR 

GPIO—2 

CN9 

CONNECTOR 

GPIO_1 

CN10 

CONNECTOR 

KEY—Y 

CN11 

CONNECTOR 

KEY_X 

CN12 

CONNECTOR 

FRONT PANEL/RENSHA/SOFT SW 

CN13 

CONNECTOR 

FDDJ/F 

CN14 

CONNECTOR 

FRONT PANEL/LED INDICATOR 

(CN15) 

CONNECTOR 

NC 

CN201 

CONNECTOR 

FRONT PANEL/RENSHA/SOFT SW PWB 

CN301 

CONNECTOR 

FRONT PANEL/LED INDICATOR PWB 

CN_EX 

CONNECTOR 

RF-RCA 




D1 

DIODE 

GP30D 

D2 

DIODE 

GP30D 

D3 

DIODE 


D4 

DIODE 


D5 

DIODE 


D6 

DIODE 


D7 

DIODE 


D8 

DIODE 

SB540 

D9 

DIODE 


DIO 

DIODE 


Dll 

DIODE 


(D12) 

DIODE 

NC 

D13 

DIODE 


D14 

DIODE 


D15 

DIODE 


(D16) 

DIODE 

Diode non connect Jumper open 

(D17) 

DIODE 

0Q (シ 3— 卜） Diode non connect Jumper short 

(D18) 

DIODE 

0Q (シ 3— 卜） Diode non connect Jumper short 

(D19) 

DIODE 

NC 




LD201 

LED 

RED 

LD301 

LED 

RED 

(LD302) 

LED 

NC 

LD303 

LED 

RED 

(LD304) 

LED 

NC 

LD305 

LED 

RED 

(LD306) 

LED 

NC 

LD307 

LED 

RED 

(LD308) 

LED 

NC 

LD309 

LED 

RED 

(LD310) 

LED 

NC 




Q1 

TRANSISTOR 

2SA933S 

Q2 

TRANSISTOR 

2SA933S 

Q5 

TRANSISTOR 

DTA114ES 

Q6 

TRANSISTOR 

DTC114ES 

Q7 

TRANSISTOR 

DTC114ES 

Q8 

TRANSISTOR 

2SC2634-S 

Q9 

TRANSISTOR 

2SA933S 

Q10 

TRANSISTOR 

2SC2634-S 

Q11 

TRANSISTOR 

2SA1598 

(Q12) 

TRANSISTOR 

NC 




IC1 

1C 

CXA1145M 

IC2 

1C 

TC8566AF 

IC3 

1C 

M 60014 -0140FP_FX 

IC4 

1C 

T9769A B 

IC5 

1C 

YM2413(OPLL) 

IC6(1/5) 

1C 

LM324 

IC6(2/5) 

1C 

LM324 

IC6(3/5) 

1C 

LM324 

IC6(4/5) 

1C 

LM324 

IC6(5/5) 

1C 

LM324 

IC7 

1C 

MC 34063 PI 

IC8 

1C 

V9938 E-VDP-II 

IC9(1/7) 

1C 

TC40H004P 

IC9(2/7) 

1C 

TC40H004P 

IC9(3/7) 

1C 

TC40H004P 

IC9(4/7) 

1C 

TC40H004P 

IC9(5/7) 

1C 

TC40H004P 

IC9(6/7) 

1C 

TC40H004P 

IC9(7/7) 

1C 

TC40H004P 

IC10 

1C 

MN1280R 

IC11 

1C 

MB81464-12 

IC12 

1C 

MB81464-12 

IC13 

1C 

MB81464-12 
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IC14 

1C 

MB81464-12 

IC15 

1C 

27512 

IC16 

1C 

MSM 5832001 

IC17 

1C 

MB 834000 

IC18 

1C 

MB 834000 

IC19 

1C 

MB8464-15L 

IC20 

1C 

MB8464-15L 

.(1021) 

1C 

81C4256 

IC22 

1C 

MB81464-12 

IC23 

1C 

MB81464-12 

_(IC24) 

1C 

81C 4256 

IC25 

1C 

74LS138 

IC26 

1C 

74LS138 

IC27 

1C 

74LS148 

IC28 

1C 

79L12 

IC29 

1C 

78L12 




XI 

X'TAL 

16.00MHz 

X2 

X'TAL 

32.768 kHz 

(X3) 

X'TAL 

32.768 kHz 

X4 

X'TAL 

21.47727 MHz 




R1 

RESISTOR 

10k 

R2 

RESISTOR 

4.7k 

R3 

RESISTOR 

Ik 

R4 

RESISTOR 

Ik 

R5 

RESISTOR 

75 

R6 

RESISTOR 

Ik 

R7 

RESISTOR 

75 

R8 

RESISTOR 

75 

R9 

RESISTOR 

75 

RIO 

RESISTOR 

Ik 

R11 

RESISTOR 

10k 

R12 

RESISTOR 

120 

R13 

RESISTOR 

180 

R14 

RESISTOR 

75 

R15 

RESISTOR 

100 

R16 

RESISTOR 

100 

R17 

RESISTOR 

100 

R18 

RESISTOR 

100 

R19 

RESISTOR 

100 

R20 

RESISTOR 

100 

R21 

RESISTOR 

100 

R22 

RESISTOR 

100 

R23 

RESISTOR 

100 

R24 

RESISTOR 

100 

R25 

RESISTOR 

100 

R26 

RESISTOR 

100 

R27 

RESISTOR 

2.2k 

R28 

RESISTOR 

2.2k 

R29 

RESISTOR 

4.7k 

R30 

RESISTOR 

4.7k 

R31 

RESISTOR 

Ik 

R32 

RESISTOR 

1.2k 

R33 

RESISTOR 

2.2k 


RESISTOR 

R34 は欠番？見あたらない 

R35 

RESISTOR 

3.9k 

R36 

RESISTOR 

2.2k 

R37 

RESISTOR 

Ik 

R38 

RESISTOR 

Ik 

R39 

RESISTOR 

3.9k 

R40 

RESISTOR 

100 

R41 

RESISTOR 

100 

R42 

RESISTOR 

100 

R43 

RESISTOR 

100 

R44 

RESISTOR 

100 

R45 

RESISTOR 

100 

R46 

RESISTOR 

100 

R47 

RESISTOR 

100 

R48 

RESISTOR 

100 

R49 

RESISTOR 

100 

R50 

RESISTOR 

100 

R51 

RESISTOR 

100 

R52 

RESISTOR 

100 

R53 

RESISTOR 

100 

R54 

RESISTOR 

100 

R55 

RESISTOR 

100 

R56 

RESISTOR 

100 

R57 

RESISTOR 

100 

R58 

RESISTOR 

100 


RESISTOR 

R59 は欠番？見あたらない 

R60 

RESISTOR 

100 

R61 

RESISTOR 

100 

R62 

RESISTOR 

100 

R63 

RESISTOR 

100 

R64 

RESISTOR 

100 

R65 

RESISTOR 

100 

R66 

RESISTOR 

Ik 

R67 

RESISTOR 

68k 
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R68 

RESISTOR 

15k 

R69 

RESISTOR 

Ik 

R70 

RESISTOR 

Ik 

R71 

RESISTOR 

3.9k 

R72 

RESISTOR 

47k 

R73 

RESISTOR 

47k 

R74 

RESISTOR 

330k 

R75 

RESISTOR 

Ik 


RESISTOR 

R76 は欠番？見あたらない 

R77 

RESISTOR 

47k 

R78 

RESISTOR 

68k 

R79 

RESISTOR 

27k 

R80 

RESISTOR 

10k 

R81 

RESISTOR 

4.7k 

R82 

RESISTOR 

2.2k 

R83 

RESISTOR 

22k 

(R84) 

RESISTOR 

NC 

R85 

RESISTOR 

47k 

R86 

RESISTOR 

47k 

R87 

RESISTOR 

27k 

R88 

RESISTOR 

56k 

R89 

RESISTOR 

47k 

R90 

RESISTOR 

3.9k 

R91 

RESISTOR 

Ik 

R92 

RESISTOR 

470 

R93 

RESISTOR 

470 

R94 

RESISTOR 

470 

R95 

RESISTOR 

220 

R96 

RESISTOR 

0.2 

R97 

RESISTOR 

100 

R98 

RESISTOR 

100 

R99 

RESISTOR 

2.09k 

(R100) 

RESISTOR 

NC 

R101 

RESISTOR 

Ik 

R102 

RESISTOR 

10M 

R103 

RESISTOR 

330 

R104 

RESISTOR 

Ik 

R105 

RESISTOR 

22k 

R106 

RESISTOR 

22k 

R107 

RESISTOR 

22k 

R108 

RESISTOR 

22k 

R109 

RESISTOR 

680 

R110 

RESISTOR 

680 

R111 

RESISTOR 

680 

R112 

RESISTOR 

390 

R113 

RESISTOR 

22 

R114 

RESISTOR 

68 

R115 

RESISTOR 

22k 

R116 

RESISTOR 

10k 

R117 

RESISTOR 

220k 

R118 

RESISTOR 

10M 

R119 

RESISTOR 

2.2k 

R120 

RESISTOR 

10k 

R121 

RESISTOR 

2.2k 

(R122) 

RESISTOR 

NC 

R123 

RESISTOR 

10k 

R124 

RESISTOR 

Ik 

R125 

RESISTOR 

100 

R126 

RESISTOR 

100 

R127 

RESISTOR 

100 

R128 

RESISTOR 

100 

(R129) 

RESISTOR 

NC 2.2k(FX) 

(R130) 

RESISTOR 

NC 

R131 

RESISTOR 

2.2k 

(R132) 

RESISTOR 

NC 

R133 

RESISTOR 

22k 

R134 

RESISTOR 

22k 

(R135) 

RESISTOR 

NC 

(R136) 

RESISTOR 

NC 

R137 

RESISTOR 

Ik 

(R138) 

RESISTOR 

NC 

R139 

RESISTOR 

22k 

R140 

RESISTOR 

22 

(R141) 

RESISTOR 

NC 

R142 

RESISTOR 

10M 

R143 

RESISTOR 

10k 

R144 

RESISTOR 

10k 

(R145) 

RESISTOR 

NC 

R146 

RESISTOR 

220 

R147 

RESISTOR 

4.7k 

R148 

RESISTOR 

10k 

R149 

RESISTOR 

5.6k 

R150 

RESISTOR 

5.6k 

R151 

RESISTOR 

5.6k 

(R152) 

RESISTOR 

NC 

(R153) 

RESISTOR 

NC 

(R154) 

RESISTOR 

NC 

R155 

RESISTOR 

3.9k 

R156 

RESISTOR 

3.9k 

R157 

RESISTOR 

22k 


ページ 5 




Sheet 1 


R158 

RESISTOR 

22 

(R159) 

RESISTOR 

NC 

R160 

RESISTOR 

2.2k 


RESISTOR 

R161 は欠番？見あたらない 

R162 

RESISTOR 

10k 

(R163) 

RESISTOR 

NC 

R201 

RESISTOR 

180 

R202 

RESISTOR 

100k 

R203 

RESISTOR 

Ik 

R301 

RESISTOR 

270 

R302 

RESISTOR 

270 

R303 

RESISTOR 

270 

R304 

RESISTOR 

270 

R305 

RESISTOR 

100 


RESISTOR 

R 2001 は都合により欠番 

(R 200 2) 

RESISTOR 

NC — シルク表示無いため仮の発番 

R 2003 

RESISTOR 

0( シヨー ト)—シルク表示無いため仮の発番 

(R 200 4) 

RESISTOR 

NC — シルク表示無いため仮の発番 




TP1 

TEST PAD 

ALARM 




IR1 

RESISTOR ARRAY 

1kx6 

(IR2) 

RESISTOR ARRAY 

NC 

(IR3) 

RESISTOR ARRAY 

NC 

IR4 

RESISTOR ARRAY 

5.6k x 8 

IR5 

RESISTOR ARRAY 

10kx8 




VR201(1/3) 

VARIABLE RESISTOR 

500k 

VR201(2/3) 

VARIABLE RESISTOR 

REN_MAX_SW 

VR201(2/3) 

VARIABLE RESISTOR 

ren_minJsw 




RY1 

RELAY 

SZ-5 




SWO 

SWITCH 

POWER SW 

SW201 

SWITCH 

SOFT 

SW202 

SWITCH 

RESET SW 




T1 

TRANSFORMER 

DDT5U7J02Z-W 




VI 

BATTERY 

BATTERY 1.5x2 
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